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gehandelt (Bd. I, S. 257, Bd. II, S. 73 und 276). Nun weitere Fragen auf dein Gebiete physikalisclier und chemischer Vorgange. Wie rasch z. B. gefrieren Korper? Es liegt eine grosse Zahl von Untersuchungen hier-dber vor. Thut man eine Fliissigkeit in ein Rohr und stellt dieses in Bin Bad, in dem die Fliissigkeit sicb unterkiihlt, so beginnt sie zu ge-frieren; irn Allgenieinen schreitet das Gefrieren nach. oben fort. Die Geschwindigkeit, mit der dieses geschieht, fand Gernez l) proportional der Unterkiihlung, also, da der scbon erstarrte Theil an der Beriih-rungsflache die normale Gefriertemperatur hat, proportional der Tem-peraturdifferenz zwischen dem noch fliissigen Theile und dem scbon starren Theile an der Grenznache zwischen beiden. Nennen wir die norm ale Gefriertemperatur #0l die Temperatur der Fliissigkeit an der Grrenzflache -O1, so ware also nach Gernez
3in Gesetz ahnlich dem Abkiihlungsgesetze Newton's.
Spater fand sich aus Untersuchungen J. Friedlander's 2), Tam-oaann's2) und Anderer, dass die Geschwindigkeit unterhalb einer ^ewissen Unterkiihlung iiberhaupt constant ist, und erst von dieser jrenze ab nahezu proportional der Unterkiihlung wacbst. Das erstere st noch dahin zu berichtigen, dass diese Constanz hochstens so lange Destehen bliebe, als die beini Gefrieren frei werdende latente Warme aus-*eicht, die Temperatur der Fliissigkeit zur normalen Gefriertemperatur zu leben, Ist das nicht mehr der Fall, so muss die Geschwindigkeit ab-lehmen und zuletzt Null werden. Indessen ist iiber die Grenze der Jnterkuhlungsmoglichkeit iiberhaupt das Seite 190 Gesagte zu be-ichten. Es bestande hiernach die Geschwindigkeitscurve des Gefrierens ms drei Theilen, einem aufsteigenden Theil vom Beginn der Unter-dihlung bis zu einem bestimmten Betrage der Unterkiihlung, einem lorizontal verlaufenden , von diesem Betrage der Unterkiihlung bis zu sinem noch grosseren Betrage, bei dein die frei werdende latente W'arme eben noch ausreicht, Erwarinung der Fliissigkeit zur normalen jefriertemperatur zu veranlassen, und einem abfallenden fiir noch ^rossere Unterkiihlungen. Im Durchschnitt betrug der erste Grenz-?verth der Unterkiihlung fiir mehrere Substanzen etwa 15 bis 20° C. ?olgende Zusammenstellung soil fiir die beiden ersten Theile der Curve len Gang der Geschwindigkeit beim Gefrieren von Benzophenon und ^zobenzol darstellen:
l) Compt. rend., Bd. 95, S. 1278.
*) Zeitschr. f. physik. Chemie, Bd. 23, S. 326 if.; Bd. 24, S. 152 ff.
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